lb) KOWALCZYK 


przeżywszy lat 75, w dniu 10 listopada 1880 r. zakończył życie. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Piątek dnia 12 b. m. o godzinie 3-ciéj po południu ze Szpitala św. Łazarza 


wprost na cmentarz, na które w smutku pozostała żona Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Śródę dnia 17 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Franciszkanów. 


W drukami W. Komeckiego w Krakowie. — 


